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お買い上げいただき、まことにありがとうございます。 
♦取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお 
使いください。 

♦ご使用前に「安全上のごミ主意」 （2 〜4ページ）を 
必ずお読みください。 

♦保証書は、「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を 
確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。 


お買い上げ日 

年月日 

販売店名 

電話 

() - 


EH 921085224 D1107-30411 
Printed in Thailand 












安全上のご注意 


必ずお守りください 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくこと 
を説明しています。 


■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、 
説明しています。 


A 警告 
A 注意 


「死 t や重傷を負5おそれびある内容」 
です。 

「軽傷を負うことや、財産の損害び発生 
するおそれびある内容」です。 


■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例 
です。） 


0 

〇 


してはいけない内容です。 


実行しなければならない内容です。 


A 警告 

電驚グ 

•使用後は必ず電源スイッチを rOFF」 にし、電源プラグを 
コンセントか!5巧く。 

抜かないと火災や発火のおそれびあります。 


A 警告 

〇 

•必ず交流 10 0V で使用ずる（日本国内専用）。 

•電源プラグは、根元まで確実に差し込む 

守らないと火災や感電 • やけどのおそれびあります。 

必ず守る 

•お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントか 5 抜く。 

守らないと感電のおそれびあります。 


•アタッチメントは乾いた状態で使用する。 

守らないと感電や火災のおそれびあります。 


参次のような時は使用しない。 

* 風が出たり出なかったりする。 

* 本化内部び真っ赤になり煙が出る。 

* 電源コード•プラグが傷んでいたり、熱くなったりする。 

* コンセントへの差し込みがゆるい。 

火災や感電 • ショート•やけどのおそれびありま乐 


参電源スイッチを入れたまま、その場を離れない。 

火災のおそれびあります。 

Q 

禁止 

•電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、 

無理に®ばたり、引っ張ったり、ねじったりしない。 

また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。 

火災や感電•ショート • やけどのおそれびあります3 

•吸込□や吹出□、 r ナノイー」吹出□をふさいだり、 

ヘアピンなどの異物を入れない。 

火災や感電•やけどのおそれびあります > 


•弓 1 乂性のもの（ベンジン、シンナー、スプレーなど） 

の近くで使用しない。 

爆発や火災のおそれびあります。 


•子供の手の届くところに置かない。使わせない。 

事故やトラブルのおそれびあります。 


•お室内や湿気の多い所に保管しない。 

•水のかかりやずい所（洗面台の上など）に置かない。 

絶縁劣化により感電や乂災のおそれびあります。 


•使用中、本体に直接スプレーなどをかけない。 

火災や故障のおそれびあります。 

分解禁止 

•絶対に改造 • 分解-修理しない。 

発火や異常動作によるけびのおそれびありま责 



安 

全 

上 

ミミ 

意 
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A 警告 

水めれ禁止 

参本体を水につけない。 

感電やショート•火災のおそれびあります。 

(§) 

めれ手禁止 

•めれた手で電源プラグをコンセントか 5 抜き差ししない。 
•めれた手で使用しない。 

感電やショートのおそれびあります。 

八注意 


•収納時に電源コードを本体に巻きつけない。 

参ねじれた電源コードをそのまま、収納しない。 

電源コードに負荷びかかり断線し、感電やショートのおそれびあります。 


•温風の吹出□に直接手をふれない。 

•吸込 □ (フィルター）が破損したまま使用しない。 

やけどのおそれびあります。 

Q 

禁止 

•アタッチメントに毛髪を巻きずぎない。 

•フリ ー□- ルブラシの開□部に指またはヘアピンなどの異物を入れない。 

やけどや髪びこげるおそれびあります。 

•も図のように斜めに巻いたり斜めに巻きもどしたりしない。 «||k 
(髪がか 5 みついてはずれないことがあります 0 

髪のからみつさや、やけどのおそれびありま乐 11 


•落としたり、ぶつけたりしない。 

感電や発火のおそれびあります。 


•人の毛髪の乾燥•整髪 W 外、な 5 びに乳幼児への使用はしなし、。 
•アタッチメントに直接、整髪料をつけたり、洗髪などの 
用具として使用しない。 

やけどや火災 • 故障のおそれびあります。 


•フリ-□-ルブラシの [H はさを変えるときは、を風 (COLD) を出し、;ちやにか! 5 行う。 

守らないとやけどや髮びこげるおそれびあります。 

〇 

•コンセントか 5 巧く時は、電源プラグを持って抜く。 

守らないと火災や感電•やけどのおそれびあります。 

必ず守る 

•アタッチメントの高温にま意する。 

守らないとやけどのおそれびあります。 


•使用中、髪が吸込□に吸い込まれないようにま意ずる。 

守らないと髮び切れるおそれびあります。また、故障の原因になります。 
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各部のなまえ 

アタッチメント着脱時は電源スイッチを OFF に 


唤化□、吸込□は定期的な 
お手入れをお願いします。 
( P 15参照） 

ゴミなどで目がつまると' 
温風温度が上がり、髪を 
傷めるおそれがあります。 
この時に保護装置が動作 
し、义花が見えることが 
ありますが义花は危険 
ではありません。 


本体己部と プッシュボタン 

アタッチメント凹部の位置を 

合わせて、カチッと 

音がするまで 

差し込む 

参取りはずしかた \一/凹部 

プッシュボタンを押しながら弓陪あく。 




交流 10 0 V 


^ ■部は高温になります。 
使用時にご注意ください。 


吹出 □ 



ブ□—ブラシ 
(アタッチメント） 


を 

部 

の 

な 

ま 

元 


フリー□ールブラシ 
(アタッチメント） 


付属アタッチメン 



^ 付属品 ^ 



f 

ポーチ 


A 警告 


•使用後は必ず電源スイッチを 
roFFj にし、電源プラグを 
コンセントか5抜く。 
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口ールド） 

EH 8522 NN 7618 

(ホ） 

EH 8522 RK 7618 

(白） 

EH 8522 WH 7618 

(ピンク） 

EH 8522 PH 7617 


口ールド） 
EH 8522 NN 7517 
(ホ） 

EH 8522 RK 7517 

(白） 

EH 8522 WH 7517 

(ピンク） 

EH 8522 PH 7517, 




抜かないと乂災や発火のおそれ 
びあります。 

♦コンセントへの差し込みがゆる 
い時は使用しない。 

乂災や感電•ショート•やけどの 
おそれびあります。 > 
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各スイッチのはたらき 

♦風温切替スイッチ 


HOT 

温風が出ます 

COLD 

冷風が出ます 


※温風 ( HOT ) のあと冷風 （ COLD ) をあてるとセットび長持ちします。 


♦電源スイッチ 


風温切替スイッチで、温風 ( HOT ) か冷風に OLD ) を選んでから 
電源スイッチを入れます。 


DRY 

強い風が出ます 

乾勵こ 

SET 

弱い風が出ます 

くせづけに 

OFF 

運転停止 

使い終わったら必ず切る 


※電源スイッチを入れると「ナノイー」イオンび、発生します。 


ワンポイントアドバイス 


セットを長持ちさせたい場を 


温風でセットした後、ホ風で仕上げに2〜3回ブラッシンクをする。 


強い カールを つけたい場を 


温風でカールをつけた毛巧をブラシに卷きつけ、3〜5秒間ぶ風を 
あてる。 
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アタッチメントの使いねけ 


♦ブローブラシ 

参ストレート ヘア づくりに。 
•スタイ U ングの仕上げに。 
•髪の乾燥に。 


,ストレートヘアづくり 


ブラシに手を添えながら 
髪の根元から毛巧に向けて 
やや下向きに下ろす 



〔毛先をまっすぐにする場合 J 

ブラシを毛先まで下ろしてさたら、 
そのままの状態でまっすぐ下ろす。 



^毛先を内卷きにする場合 J 

ブラシを毛先まで下ろしてさたら、 
手首をひねって、内側に回す。 





























アタッチメントの使いわけ（つづき） 

♦フリーロール ブラシ 

•ヘアスタイルに合わせて□ール太さび変えられます。 

•最小径値径 25 mm ) のとき、ブラシを振ると音びするのは 
異常ではありません。 


直径 25 mm 
(最小径） 




直径 40 mm 
(最大径） 



ール义さの変えかた 


可変ボタンを押しながら回し、 
巧みの义さに合わせます。 
(ブラシの中央部の义さが直 
径 25 mm -30 mm -35 mm - 
40 mm の4段階に変化しまえ） 


.巧裝ボタン 
押す 

ffBi I 



直径 25 mm 



直径 30 mm 



直径 35 mm 



直径 40 mm 


ルーズカールづく y 


I を籍 i ? 論據 I 濟 C 前幫こが細め」でいかりり 

サイドやスソには直径 40 mm 
の义さで使用する。 


( スソには r 义め」でルーズに 



A ミ主意 


•フリー□—ルブラシの□—ル太さを変えるときは、冷風に OLD) を 
出し、冷やしてか!5行う。 

•フリー□ールブラシの開□部に指または 
ヘアピンなどの異物を入れない。 

•アタッチメントに毛髪を巻きすざない。 

やけどや髪びこげるおそれびあります。 
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髪のからみつきを防ぐために 

きいた時と同じ角度で巻きもどせば、か6みつきを防げます。 






^ A ミま意 



•ち図のように斜めに巻いたり、斜めに a, 

巻きもどしたりしない。 M 

(髮がか S みついてはずれないことがありまず 。）♦‘ 

^ 髮のからみつきや、やけどのおそれびあります。 


0 

け 


フリーロール ブラシ 


* 前髪でコツをつかんでから、他の部分へ 
使うことをおすすゆします。 


♦髮を巻きつける時 ♦ 


とり、ブラシに対 
しほぼ直角に 
まっすぐ2周 
内に巻く。 



♦髮をはずす時 ♦ 


ブフソをでをる 
だけ頭部から離 
して、卷さつけと 
同じ角度で 
はずしていく。 



ブ□-ブラシ 


•からみつきを防ぐため、髪は 1.5 周じ(内に巻く。 

※巧一、毛髪がからみついた時献油性の整髪料をつけて、からみをほぐす。 


トラブルを防ぐために 


( A 警告 

A 

•使用中、本体に直接スプレーなどをかけない 。 ^ 
乂災や故障のおそれがあります， 、- 

禁」 

im 

•吸込□や吹出□、「ナノイー」吹出□を (T 

ふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。 VJ 

乂災や 感電 •やけどのおそれがあります。 禁」 

含 /^ J 




































































































「ナノイー」とは 

( 「ナノイー」•マイナスイオンの発生方式：高圧放電式） 

電圧をかけられた水が分裂してできた、電気を帯びた微細な水です。 

直径はスチーム（約目日日日〜8日日日 nm ) の約1/1日日 lil 下で目に見えません。空 
気中の水分を集めて r ナノイー」を発生させている為、使用環境により r ナノイー」 
が発生しない場合があります。（低溫•低湿度のとさは空気中の水分を集めにくく 
なるため） 

この時は、マイナスイオンが発生します。 


r ナノイー」のはたらさ 


一般に髪はプラスに帯電し 
やすい性質を持っています。 
そこに、マイナスの電気を 
帯びた「ナノイー」が引き 
つけられ、髪に水分を浸透 
させます。さらに髪を弱酸性 
にし、キューティクルを引き 
締め、強くしなやかな髪を 
保ちます。 


キューティクルコルテックス（毛皮質) 
(毛表お^ \ ^メデュラ（毛髓質） 


パ 


r 


圧麵んだ髮 I 


广 、 



「ナノイー」 

で水分浸透、 
健康な髮に 

e 

II 


(イメージ図） 


「ナノイー」チャージパネルのはたらき 


「ナノイー」をあてる、又ブラッシングで髪の電位の 
バランスが崩れると髪が反発しあい髪のまとまりが 
わる <なります。 

ナノケア<る<るの r ナノイー」チヤージシステム本体 （ r ナ 
ノイー」チャージパネル）を握るだけで髪の電位を安 
定させて髪のまとまりをよくします。 



わたしにもタカ果はあるの？ 


次の人には r ナノイー」の効果が現れにくい 
場合があります。 


•縮毛の人 ♦縮毛矯正パーマをあてて 

参くせ毛のきつい人 3〜4か月までの人 

参髪質がサラサラでおさまりがいい人•髪の短い人 


縮毛の髪 


くせ毛の 
きつい髪 
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•収納時に電源コードを本体に巻さつけない。 

•ねじれた電源コードをそのまま、収納しない。 

電源コードに負荷びかかり断線し、感電やショートのおそれびあります。 


※本体•アタッチメントが冷めてから収納してください。 
(電源スイッチ OFF 後約1か） 


使い終わったら 


A 警告 


•使用後は必ず電源スイッチを rOFF 」 にし、 
電源プラグをコンセントか!5抜く。 

抜かないと乂災や発乂のおそれがあります。 



—\ 


倉 


参テ供の手の届くところに置かない。 
使わせない。 

事故やトラブルのおそれがあります。 


•浴室巧や湿気の多い所に保管しない。 
•水のかかりやずい所（洗面台の上など） 
に置かない。 

絶縁劣化により感電や乂災のおそれがありま车 


0 

禁止 


(U 




/ K ミち意 


使い終わった6 
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お手入れのしかた 

(コンセントを抜いた状態で） 


r ナノイー」発生部のお手入れ 

r ナノイー」の発生量を長期間維持させるために、定期的に 
(月1回程度）「ナノイー」吹出□の掃除を下記の手順で行う。 


※お手入れの際は必ず電源スイッチを roFF」 にし、 
電源プラグをコンセントから抜いてください。 


•市販の綿棒の先端を水道水で 
湿!5せ、「ナノィー」吹出口の 
奥にある針状部分の先端を曰回 
程度、軽くこすってください。 
※細めの赤ちゃん用綿棒を 
おすすめします。 


奥の針状部分の 
先端を軽くこする 



お手入れ 
方法 


本が•アタッチメントの保管 


♦本体•アタッチメントは ヘア ピンなどの異物と一緒に収納しない。 
(故障のおそれびあります。） 

•保管する時は、□-ル太さを最小径値径 25 mm ) にしてください。 


アタッチメントのお手入れはぶゆてから 


•アタッチメントは本体から取りはずして水で洗う。 
•アタッチメントについた整髪料などは洗い流す。 

•洗った後は十分に乾燥させてから使用する。 

•アタッチメントについたホコ U 、 髮の毛などの巧れはブラシなどで 
取りのぞ<。 



本体のミちれは 


•固形石けんをとかした水に浸した布をよくしぼり、 

掃除する。 

ア) レコール、シンナー、ベンジン、除光液などは 
使わない。 

故障や部品の割れ、変色などの原因になります。 

C 吹出□•吸么口（フィルター）はこまめに（月1回以上）お手入れを 

_ EKt— " 

ブラシなどで 


ホコリをとる C 



吸込 □ (フィルター） 


2 

3 


吸込 □ (フィルター）を回し、 
コードの巧まで 

巧く 

ホコリや髪の毛などを 
ブラシや掃除機などで 

取りのぞく 


吸込 □ (フィルター）を 

取りつける 

参取りつけは、 

フイルターの 凸部を 
本体の凹部に合わせて 
1と逆の手順を行う。 



使ぃ終ゎ0たら 
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g おは iv 


こんな異常を感じたら 



•ブッシングや電源コードの一部が 


異常に熱い。 

► 

•使用中本体を動かすと、 


風が出たり出なかったりする。 

► 

•電源プラグが異常に熱い。 

► 

•温風になったり、ぶ風になったり 


して乂巧が見える。 


\.//サーモスイッチが動作して います。、 

r 

义巧自体には危険はありません。 ノ 


•温風が異常に熱い。 

► 

• r ナノイー」イオン吹出□の中で 


义巧が発生する。 

r 

• r ナノイー」イオン吹出□の中で 


音がする（パチパチ音）。 

r 

•風が出ない。 


参風が出なくなり内部が真っ赤になる。 


(温度ヒューズ動作時に煙が出る場含があります。） 


•使用時に異常な音や振動がある。 


♦本体が異常に熱い。 


•本体が部巧的に変形している。 


•こげくさい臭いがする。 


♦特有の臭いがする。 

► 

^• r ジー」音がする。 

► 


考え5れる原因 


電源コードが断線しかけている。 
電源コードが断線している。 


コンセントの差し込みがゆるい。 


吸込 □ (フィルター)、吹出□にホコリが 
付着している。 


髪を多く巻いている。吸込 □ (フィルター)を 
毛髪や手などでふさいでいる。 


電極のミちれによる異常放電です。 


微量のオゾンが発生しているためで、 
人体に害はありません。 


放電による音であるたゆ異常ではありません。 


16 


※サーモスイッチ、温度ヒューズは保護装置です。 


故障や事故防止のため、電源 
スイッチを切り、電源プラグを 
おいて、必ず販売店に点検を 
ご欄ください。 


の 


お 

知 

ら 

廿 



•風が異常に強い。 

こんな 

•時々止まったり、電源コード- 

を状はあり 

プラグが異常に熱い。 

ませんか？ 

•本体が変形していたり、 


コゲくさい臭いがする。 


定格•仕様 


電 源 

AC100V 己 0/60HZ 

/皿げレ皿も 

12CrC (HOT/DRY •室温30での時） 

消費電力 

650 W (HOT/DRY 時） 

コード長さ 

1.7 m 

質量(重量) 

約41己呂（ブ□-ブラシ付） 

風 量 

日. 4rrf/min(DRY 時） 

約43己 gDU- □-ルブラシ付） 





ゆるくないコンセントを使巧する。 

► 


ホコリを取りのぞく。 

( P 15 参照） 

► 

処 

置 

後 

な 

お 

異 

常 

が 

友 

る 

適量をきく。吸込□(フィルター)を 
ふさがないようじする。 

► 

「ナノイー」イオン吹出 □ 

の掃除をする 
( P 14 参照） 

► 



♦お願い ♦ 

この様な場合、事故防止の 
ため必ず販売店または、 
パナソニック電工お客様 
ご相談窓□にご相談ください。 

Ss _ 一 

A 警告 


•絶別こ改造•分解- 
修理しない。 

発火や異常動作による 
けびのおそれびあります。 



愛情点検 


★長年ご使用のくるくるドライヤーナノケアの点検をぜひ! 


ただちにま用を中止 


お願い 
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保証とアフターサービス 

(よくお読みくださし、) 


修理-お取り扱い • お手入; 

( などのご相談は... 

V まず、お買い上げの販売店へ ^ 

掠居や贈答品などでお困りの場合は… 

•修理は、サービス会社•販売会社の r 修理ご相談 
センター」へ！ 

•使いかたボ買い物などのお問い合わせは、「お客様 
ご相談センター」へ！ 

■保証書（裏表紙をご覧ください） 

お買い上げ日•販売店をなどの記入を必ず殖かめ、 
お買い上げの販売店からお受け取りください。 
よくお読みのあと、保管してください。 

保証期間:お實い上げ曰から本体1年間 

(ただし、付属品は保証の巧象かです） 

■補修用性能部品の保有期間 屋至] 

当社は、このくるくるドライヤーナノケアの補修用 
性能部品を、製造巧ち切り後5年保有していまず。 

ミま）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 
ずるために必要な部品でず。 


C 修理を依頼されるとき _ J 

16〜17ページの「こんな異常を感じたら」の表に 
従ってご磕認のあと、直らないときは、まず電源プラ 
グを抜いてお買い上げの販売店へご連絡 < ださい。 

•保証期間中は 

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修 
理をさせていただきまずので、恐れ人りまずが、製品 
に保証書を添えてご持参ください。 

• 保証期間を過ぎているときは 
修理ずれば使用できる製品については、ご要望に 
より修理させていただきまず。下記修理料金の仕 
組みをご参照のうえ、ご相談ください。 

•修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料•部品代•化張料などで構成さ 
れていまず。 

I 技術料]は、診断•故障個所の修理および部品 
巧換•調整 • 修理完了時の点検などの 
作吗-かかろ費用でず 

I 部品代」は、修理に使用した部品および補助材 
料代でず。 

I 出張料 j は、製品のある場所へ技術者を派遣ず 
る場合の費用でず。 


ご連絡いたださたい内容 


製 

品 名 

くるくるドライヤーナノケア 

お買い上げ日 

年 月 

曰 

品 

番 

EH 8522 P 

故障の状況 

できるだけ具体的に 



パナソニック電工お客様ご相談窓□のご案内 

r 修理-お手入れ-お取扱い-工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店-工事店へお申し付けください 。I 

•転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名•品番をご確認の上、下記窓□へ 
垂修理に関ずるご相談は . 参使いかた-お手入れなどのご相談は… 


修理ご相談センター 



全国どこか5でも市内通話料金でご利用いただけます。 
3巨已曰/受付9時〜20時 


ただし、携帯電話 ’ PHS ’ IP / 光電話等は下記の電話番号へおかけ < ださい。 

大阪 。06-690目-1090 

札幌巧 011 -2 日 1 -日 401厳 名古屋巧 0 己 2 う己 1 -7900 嚴 
東京 巧 03-5392-7190® 福岡 巧 092-622-053 1遍) 


パナソニック お客様ご相談センター 受付9時〜20時 
パナは 3日己日 

電話飘ル讀ぶ紙驟總|す。 

■上記番号がご利用いただけない場合 • 06 - 6907-1187 
■FAX フリーダイヤル函。 0120 - 878-236 


※ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に 
数分で切れる場合があります。 

※©印は大阪へ自動転送になり、拠点か日大阪までの転送通信料は興社負担です。 
※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。 


《 r よくあるご質剧「メールでのお問い合わせ」などはホームぺージをご活用ください。 
http :// panasonic . co . jp / cs / 


【ご相談におけるお客様に閱ずる情巧のお取り扱いについて】 

ノてナソニック電工株式会社およびノけ■ソニック電エグループ関係会社 ( OT 「当社」）は、お客様の個人情報 
をノけソニック製品に関するご相談対応や修理ヴービスなどに利用させていただきます。併せて、お問合せ 
内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくと 
きのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社はお客様の個人情報を適切に管 
理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除さ、第三者に個人情報を開示•提供いたしま 
せん。個人肩報に関するお問合せは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。 


パナソニック株式会社 

製造元 パナソニック 電工 株式会社ビューティ•ライフ事業部 

〒班 2-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 

( C ) Panasonic Electric Works Co ., Ltd . 2007 -2011 


〈無料修理規定 > 

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等のを意書に従った使用状態で保証期間巧 

に故障した場合には、無料修理をさせていただきまず。 

(イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお 
買い上げの販売店にお申しつけください。 

(□) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、 
お客様ご柜談窓□にご柜談ください。 

2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様 

ご柜談窓□にご柜談 < ださい。 

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 

場合には、お客様ご柜談窓□にご相談ください。 

4. 保証期間巧でわ次の場合には原則として有料にさせていただきます。 

(イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 

(□) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、巧下等による故障及び損傷 

(八）义災、地震、水害、を雷、その他天が地変及び公害、塩害、ガス害（硫 
化ガスなど）、異常電圧、指定クトの使用電源（電圧、周波数）などによ 
る故障及び損傷 

(二）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 

(ホ）一般家庭用 U クト（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び 
損傷 

(へ） 本書のご提示がない場合 

(卜）本書にお買い上げ年月日、お客様を、販売店をの記入のない場合、あ 
るいは字巧を書き替えられた場合 

(チ）持込修理の対象商品を直接お客様ご柜談窓□などに送付した場合 
の送料等はお客様の負担となリます。また、化張修理等を巧った場合 
には、止)張料はお客様の負担となります。 

5. 本書は日本国内においてのみ有さ力です。 

6. 本書は再発巧いたしませんので大切に保管してください。 

つ. お客様ご柜談窓□は、取扱説明書をご参照<ださい。 


修理メモ 


《お客様にご記人いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料 
修理対応及びその後の安全点お活動のために利用させていただ < 場合が 
ございまずのでご了承ください。 

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のわとにおいて無料修理を 
お約束ずるものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行してい 
る者（保証責任者）、及びそれ U かの事業者に対するお客様の法律上の権 
利を制限ずるわのではありませんので、保証期間経過後の修理についてご 
不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご柜談窓□にお間い合 
わせ < ださい。 

《保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説 
明書をご覧 < ださい。 

《 This warranty is valid onlv in Japan. 


八キリトリ線〉 







































ご住所 

おを前 様 

電話 （ ) 一 



ご販売店様へ※巧欄は必ず記人しておミ度しください。 


Panasonic 


<る<るドライヤーナノケアほ証書 

本書はお買い上げの日か6下記期間中故障が発生した場合(こは本 
書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご 
記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載して 
おります。お客様の個人情報(こ関するお問い合わせは、お買い上 
げの販売店にご速絡ください。詳細は裏面をご参照ください。 


品 番 

EH 8522 P 

保証期間 

お買い上げ日から 1す問 

(ただし、アタッチメントは除く） 

i 胃い上げ日 

年月日 


お客様 


へキリトリ線〉 





















